Naam 


Merk 


Product-ID 


Fabricatie codes 


Warmtebron 


Warmte afgifte medium 


Condities verwarmen 
Thermisch vermogen (°) 


Elektrische boost verwarming (sanitair water) kW 


(°) zie het vermogen van de aangesloten warrmtepomp. 


Naam - Nom : …………………………………………………………………………………………… 


Adres - Adresse : ……………………………………………………………………………………… 


naam + handtekening installateur - nom et signature installateur 


datum - date 


Chauffage électrique ECS kW 


Vérifier la puissance du PAC connecter.(°) 


Waterstage 
General 
WAH200i 
WPS200Ltr 


Puissance thermique chauffage (°) 


Nom 
Marque 
Product-ID 
Code de fabrication 


Captation de chaleur 


- 


2.0 


STAVINGSCERTIFICAAT - CERTIFICAT 


EPB aangifte - Données PEB 


Rejet de chaleur 


Conditions de chauffage 


Buitenlucht/Air extérieure 


Water/eau 


2°C / 35°C 


datum - date 


Gegevens installateur - Données installateur 
Gegevens eindgebruiker - Données client final 


Naam - Nom : ………………………………………………………………………………………………………… 


Adres - Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 


naam + handtekening eindgebruiker - nom et signature client final 


05-08-2014 


